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GL Europe Sheffield 1 S.a r.l 
societe a responsabilite limitee 
siege social: L-2519 Luxembourg, 1, rue Schiller 
R.C.S. Luxembourg B 179682 


AVIS 


Changement suivant le contrat de cession de parts du 15 decembre 2016: 

Ancienne situation associee: 

GL Europe RE1 Bondco Holdings S.a r.l.: 12.000 parts sociales 

Nouvelle situation associee : 




GL Europe RE1 Holdings S.a r.l., une «societe a responsabilite 
limitee», ay ant son siege a L-2519 Luxembourg, 1, rue Schiller 
enregistree aupres de «Registre de Commerce et des Societes» du 
Luxembourg sous le numero B 179627 

Parts sociales 12.000 

Total 

12.000 


Luxembourg, le 9 janvier 2017 


pour avis sincere et conforme 
pour GL Europe Sheffield 1 S.a r.l 
Intertrust (Luxembourg) S.a r.l. 




